32                                              1-  Die Gase.
Fur kleine Werte pf 'jp wird hiermit angenahert
£ = 0,622-^- ......  .   .....   (7 a)
Den Taupunkt, die Temperatur bis zu welcher die ungesattigte Luft sich abkiihlen muB, bis sie gesattigt wird, erhalt man aus den Dampftabellen, indem man die zu dem gemessenen Dunstdruck p1 ge-horige Sattigungstemperatur aufsucht.
BeispieL Bei einem Barometerstand von 758,7 mm (fur 0°) und einer Lufttemperatur von -j-15,00 wurde der Dunstdruck mittels des Psychrometers zu 9,5 mm Hg bestimmt. Wie grofi ist die Dunstsattigung, das Gewicht / des in 1 cbm Luft enthaltenen Dunstes und die Temperatur des Taupunktes?
Die Dampftabellen ergeben fur -f- 15° einen Sattigungsdruck von 12,73 mm, daher ist die Dunstsattigung
Nach den Dampftabellen ist ferner yg= 0,0133 kg/cbm oder 13,3 g/cbm. Daher enthalt die Luft / = 0,746 -13,3 = 9,9 g/ cbm Wasserdunst (absol. Feuchtigkeit).
Das Ge"Wicht der reinen Luft in 1 cbm ist
758,7 — 9,5       278 ,,,« 1,298 -- m -- g—-- 1,209 kg.
Das spez. Gew. der feuchten Luft ist somit
y = 1,209 + 0,0099 = 1,2189 kg/cbm.
Die Gaskonstante ist
nrQ n
ZumDruoke von 9,5mm gehort eine Sattigungstemperatur von 10,5°. Dies ist die Temperatur des Taupunktes. Andere Rechnung:
m = 28,95 — 10,93- -|^= = 28,85,   7o = 1?287 ,   7 = 1,218, /oo, /
In 1 kg der feuchten Luft sind enthalten
q = 622 * =|~r = 7,8 g Wasserdampf .
(Oo, /
8, Die Brenustoffe und ilire Zusammensetzung.
Die brennbaren Elemente der technisch wichtigen Brennstoffe sind Kohlen-stoff und Wasserstoff, meist enthalten als Verbindungen dieser beiden Stoffe, also Kohlenwasserstoffein der verschiedenartigsten Zusammensetzung und Vermengung unteretnander und mit den Elementen. In gasformigen Brenn-stoffen aufierdem Kohlenoxyd. Schwefel in geringen Mengen. Nicht brennbare Beimengungen: Sauerstoff- und Stickstoff- Verbindungen, Feuchtigkeit (Wasser) und mineraiische Bestandteile (Asche).
Feste Brennstoffe: Holz, Torf, Braunkohle, Steinkohle; Briketts aus Braunkohle und Steinkohle; Holzkohle und Koks als Destillationsriickstande.
FlussigeBrennstoffe:DasroheErdol(Naphtha,Roh61)undseineDestil-late: GrasoHn, Benzin, Petroleum und Riickstande der Destination (Masut).aB das befeuchtete Thermometer eine (mehr oder weniger) tiefere Temperatur anzeigt als das trockene. Aus dieser ,,psychrometrischen Differenz" kann mittels Tabellen, die idem Instrument beigegeben sind, die Dunstsattigung und der Dunstdruck berechnet werden.1)
